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*Only certain models 
*Pouze u vybranych modelu 
*Nur bestimmte Modelle 
*S6lo en determinados modelos 
*Sur certains modeles 



*Solo alcuni modelli 
*Csak bizonyos tipusokon 
*Alleen bepaalde modellen 
*Tylko niektore modele 
*Apenas alguns modelos 




Quick Setup Guide 

Prfrucka rychle instalace 

Kurzeinfuhrung 

Gufa de configuracion rapida 

Guide d 'installation rapide 

Guida di configurazione rapida 

Gyors uzembe helyezesi utmutato 

Beknopte installatiegids 

Krotki przewodnik 

Guia de Instalacao Rapida 

Prfrucka Rychla instalacia 
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1 Control buttons 

2 Receivers for remote control 

3 Lens cover 

4 Level adjustment 

5 Speaker 

6 Focus/zoom 

7 Temperature, lamp warnings 



1 Botoes de controle 

2 Receptores para controle remoto 

3 Tampa da lente 

4 Ajuste de nivel 

5 Alto-falante 

6 Foco/zoom 

7 Temperatura, avisos da lampada 
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1 Ovlddaci tlacitka 

2 Pfijimace signdlu z ddlkoveho 
ovladanf 

3 Kryt objektivu 

4 Regulace urovne 

5 Reproduktor 

6 Zaostfem/pfiblizenf 

7 Vystrazne indikdtory teploty 
a lampy 

1 Steuertasten 

2 Empfdnger fur Fernbedienung 

3 Objektivdeckel 

4 Hdheneinstellung 

5 Lautsprecher 

6 Fokus/Zoom 

7 Temperatur-, Lampenwarnungen 



1 Botones de control 

2 Receptores para el mando a distancia 

3 Cubierta de lente 

4 Ajuste de nivel 

5 Altavoz 

6 Enfoque/zoom 

7 Avisos de temperatura y Idmpara 



1 Panneau de commande 

2 Port infrarouge (telecommande) 

3 Cache de I'objectif 

4 Levier d'inclinaison 

5 Haut-parleur 

6 Mise au point/zoom 

7 Voyants de temperature/lampe 



1 Ovlddacie tlacidld 

2 Prijimace signdlov z dial'koveho 
ovlddaca 

3 Kryt sosovky 

4 Nastavenie naklonenia 

5 Reproduktor 

6 Ovlddac zaostrenia/priblizenia 

7 Kontrolky teploty a lampy 
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1 KHonKM ynpaBneHMSi 

2 ripMeMHMKM cumanoB ny/ibra 
HUCTaHLjuoHHoro ynpaBneHna 

3 KpbiujKa o6i>eKTHBa 

4 PerynsTop HaKnoHa 

5 TpoMKoroBopnTenb 

6 OoKycupoBKa h MaciiiTa6 
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DVI © 



PC (VGA-DVI) © 




*Len niektore modely 
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1 Pulsanti di controllo 

2 Ricevitori segnale telecomando 

3 Copriobiettivo 

4 Regolazione livello 

5 Altoparlante 

6 Messa a fuoco/zoom 

7 Avvisi di temperatura, lampada 



1 Vezerlogombok 

2 Tdvirdnyitd vevoegysege 

3 Lencsevedo fedel 

4 Dolesszoget szabdlyzo kar 

5 Hangszdrd 

6 Elesseg- es nagyitdsszabalyzo 

7 Tulmelegedesre es Idmpahibdra 
figyelmezteto LED-ek 



1 Bedieningsknoppen 

2 Ontvangers voor afstandsbediening 

3 Lenskap 

4 Hoogte-instelling 

5 Luidspreker 

6 Focus/zoom 

7 Waarschuwingen over temperatuur, lamp 



1 Przyciski sterujqce 

2 Port podczerwieni pilota 

3 Pokrywka obiektywu 

4 Poziomowanie 

5 Gtosnik 

6 Ostrosc/powiekszenie 

7 Lampka temperatury 
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Safety Precautions 

/ f\ WARNING: Read and observe these precautions to reduce the risk of 
/ I \ injury and equipment damage. 

• Do not look directly into the lens when the lamp is on. 

• Do not expose the projector to rain or other moisture, and do not use it near water. 

• Keep paper, plastic, and combustible material at least 0.5 meter (2 feet) away from 
the projector lens and exhaust vents 

• The digital projector lamp contains a small amount of mercury. If the lamp breaks, 
adequately ventilate the area where the breakage occurred. See the manual for 
disposal suggestions. 

• Do not allow liquid, food, or small objects to get inside the projector. 

• Do not block any vents on the projector. Do not place the projector near any 
source of heat, such as a radiator or amplifier. 

• Use only an approved power cord rated for the voltage and current marked on the 
product label. Do not overload any outlet or extension cord. Do not circumvent the 
grounding prong on the power cord. 

• Do not open the projector except as instructed by the manual, and only after 
allowing the projector to cool down. 

Where to go next 

• For information about operation, troubleshooting, warranty, and support, refer to 
the user guide available in additional languages on the documentation CD. 

• To register your projector, visit http://www.register.hp.com. 



Bezpecnostm opatreni 

/f\ VAROVANI: Peclive si prostudujte ndsledujid bezpecnostm opatreni, 
/ ■ \ abyste smzili riziko urazu a poskozeni zanzem. 

• Nedivejte se pfimo do objektivu, jestlize je zapnuta lam pa. 

• Nevystavujte projektor desti a vlhku a nepouzivejte jej v blizkosti vody. 

• Papir, plast a hoflave materialy uchovdvejte ve vzddlenosti alespoh 0,5 m 
od objektivu projektoru a vetracich otvorfl. 

• Lampa digitdlmho projektoru obsahuje male mnozstvi rtuti. Pokud se lampa rozbije, 
prostor, ve kterem doslo k rozbiti, dostatecne vyvetrejte. Pokyny k likvidaci 
naleznete v prirucce. 

• Zabrahte vniknuti kapalin, zbytku jidla a malych predmetu do projektoru. 

• Nezakryvejte zddne vetraci otvory projektoru. Neumist'ujte projektor do blizkosti 
zdrojfl tepla, napfiklad vedle topeni nebo zesilovace. 

• Pouzivejte pouze schvdlene sit'ove shury, ktere odpovidaji pnslusnemu napeti 
a proudu uvedenemu na stitku vyrobku. Nepfetezujte zddnou zasuvku ani 
prodluzovaci shuru. Neporusujte uzemhovaci kolik na kabelu napdjem. 

• Krome pnpadu popsanych v prirucce nikdy projektor neotevirejte. Pfed otevremm 
nechte projektor vzdy vychladnout. 

Zdroje dalsich informari 

• Informace o provozu, resent potizi, zdruce a podpofe najdete v uzivatelske 
prirucce, kterd je k dispozici v dalsich jazycich na disku CD-ROM s dokumentaci. 

• Chcete-li projektor zaregistrovat, navstivte strdnku http://www.register.hp.com. 



VorsichtsmaBnahmen 

/ 1\ WARNUNG: Beachten Sie diese Hinweise, urn die Verletzungsgefahr 
/ ■ \ und das Risiko von Gerdteschdden zu minimieren. 

• Schauen Sie nicht direkt in die Linse, wenn die Lampe eingeschaltet ist. 

• Setzen Sie den Projektor nicht Regen oder Feuchtigkeit aus, und verwenden Sie 
ihn nicht in der Ndhe von Wasserquellen. 

• Halten Sie Papier, Kunststoff und anderes brennbares Material mindestens 0,5 m 
(2') vom Projektorobjektiv und den Entluftungsdffnungen entfernt. 

• Die Lampe des Digitalprojektors enthalt eine geringe Menge an Quecksilber. 
Wenn die Lampe zerspringt, mussen Sie fur eine angemessene Beluftung der 
Umgebung sorgen. Hinweise zur Entsorgung enthalt das Benutzerhandbuch. 

• Achten Sie darauf, dass keine Flussigkeiten, Speisereste oder andere kleine 
Objekte in den Projektor gelangen. 

• Blockieren Sie keine am Projektor befindlichen Entluftungsschlitze. Stellen Sie den 
Projektor nicht in der Ndhe von Wdrmequellen wie Heizungen oder Verstdrkern 
auf. 

• Verwenden Sie ausschlieBlich ein zertifiziertes Netzkabel, das fur die auf dem 
Produktetikett angegebene Spannung und Stromstdrke zugelassen ist. Legen Sie 
keine Uberlast am Stromanschluss oder am Verldngerungskabel an. Sie durfen die 
Erdungsvorrichtung am Netzkabel nicht umgehen. 

• Offnen Sie den Projektor nur, wenn Sie im Handbuch ausdrucklich dazu aufge- 
fordert werden und der Projektor sich ausreichend abgekuhlt hat. 

Nachste Schritte 

• Weitere Informationen zum Betrieb, zur Fehlerbehebung, zur Garantie und zum 
Support finden Sie im Benutzerhandbuch, das auf der Dokumentations-CD in 
verschiedenen Sprachen zur Verfugung steht. 

• Unter http://www.register.hp.com kdnnen Sie Ihren Projektor registrieren lassen. 



Precauciones de seguridad 

/§ \ ADVERTENCIA: Lea y siga estas precauciones para reducir el riesgo 
/ ■ \ de sufrir lesiones y danos en el equipo. 

• No mire directamente a la lente cuando la Idmpara este encendida. 

• No exponga el proyector a la lluvia ni a ningun tipo de humedad, ni lo utilice cerca 
de agua. 

• Mantenga el papel, el pldstico y los materiales combustibles como minimo a 0,5 metros 
(2 pies) de la lente del proyector y del conducto de ventilacidn de escape. 

• La Idmpara del proyector digital contiene una pequena cantidad de mercurio. 

Si se rompe, ventile de forma adecuada la zona en la que se produzca la rotura. 
Consulte el manual para obtener instrucciones sobre como deshacerse de este 
material. 

• No deje que entre liquido, comida o pequenos objetos dentro del proyector. 

• No bloquee ningun conducto de ventilacidn del proyector. No coloque el proyector 
cerca de fuentes de calor, como un radiador o un amplificador. 

• Utilice unicamente un cable de alimentacidn aprobado y especifico para el voltaje 
y la corriente indicada en la etiqueta del producto. No sobrecargue ninguna salida 
ni prolongador. No manipule el extremo de la conexidn a tierra del cable de 
alimentacidn. 

• No abra el proyector excepto cuando asi se indique en el manual, y solo tras haber 
dejado que este se enfrie. 

Ddnde acudir 

• Para obtener informacidn sobre el funcionamiento, la solucidn de problemas, 
la garantia y la asistencia, consulte la guia del usuario que se ofrece en varios 
idiomas en el CD de documentacidn. 

• Para registrar el proyector, visite http://www.register.hp.com. 

Consignes de securite 

/|\ AVERTISSEW1ENT : pour limiter les risques de blessure de I'utilisateur et 
/ I \ de deterioration de I'appareil, lisez attentivement et respectez 
/ * \ scrupuleusement ces consignes de securite. 

• Ne regardez pas directement I'objectif lorsque la lampe est allumee. 

• Maintenez le projecteur d I'abri de la pluie ou de I'humidite et ne I'utilisez pas d 
proximite d'un point d'eau. 

• Eloignez I'objectif et le systeme de ventilation du projecteur de tout papier, 
plastique ou autre materiau combustible (0,5 m au moins). 

• La lampe de ce projecteur numerique contient une petite quantite de mercure. Si la 
lampe se casse, aerez la piece ou I'endroit ou se trouve le projecteur. Pour les 
instructions relatives d la mise au rebut, consultez le manuel de I'utilisateur. 

• Evitez que des liquides, de la nourriture ou de petits objets ne penetrant dans le 
projecteur. 

• Evitez d'obstruer le systeme de ventilation du projecteur. Ne posez pas le 
projecteur d proximite d'une source de chaleur telle qu'un radiateur ou un 
amplificateur. 

• Utilisez uniquement un cordon d'alimentation certifie pour la tension et I'intensite 
indiquees sur I'etiquette du produit. Ne surchargez pas une prise secteur ou une 
rallonge. Assurez-vous que fa broche terre est bien reliee au cordon d'alimentation. 

• N'ouvrez pas le projecteur sauf mention contraire dans le manuel de I'utilisateur, et 
en prenant soin de laisser le projecteur refroidir au prealable. 

Pour plus d 1 informations 

• Pour obtenir des informations sur le fonctionnement, le depannage, la garantie et 
I'assistance, consultez le manuel de I'utilisateur fourni sur le CD de documentation, 
disponible dans plusieurs langues. 

• Pour enregistrer votre projecteur, rendez-vous sur le site 
http://www.register.hp.com. 

Precauzioni di sicurezza 

/■ \ AWERTENZA: Leggere attentamente ed osservare le seguenti 
/ I \ precauzioni per ridurre il rischio di ferirsi e danneggiare I'apparecchio. 

• Non guardare direttamente nell'obiettivo quando la lampada e accesa. 

• Non esporre il proiettore a pioggia o umiditd e non utilizzarlo in luoghi dove 
potrebbe venire a contatto con I'acqua. 

• Tenere carta, plastica ed altro materiale infiammabile ad almeno 0,5 m 
dall'obiettivo del proiettore e dalle fessure di ventilazione. 

• Nella lampada e presente una piccola quantitd di mercurio. Se la lampada si 
rompe, ventilare adeguatamente la stanza dove si e verificato il problema. Per 
informazioni sullo smaltimento della lampada, vedere il manuale. 

• Accertarsi che nel proiettore non entrino liquidi, cibo o piccoli oggetti. 

• Non bloccare le fessure di ventilazione del proiettore. Non posizionare il proiettore 
vicino ad una fonte di colore (come, ad esempio, un radiatore o un amplificatore). 

• Usare solo un cavo di alimentazione approvato per la tensione e la corrente 
contrassegnate sull'etichetta del prodotto. Non sovraccaricare la presa di corrente 
o la prolunga. Non isolare lo spinotto di terra della spina. 

• Non aprire il proiettore, se non nei casi specificatamente indicati nel manuale e 
attendendo sempre che il proiettore si sia raffreddato. 

Dove reperire altre informazioni 

• Per informazioni su uso, risoluzione dei problemi, garanzia e supporto, vedere la 
guida d'uso fornita in varie lingue sul CD della documentazione. 

• Per registrare il proiettore, visitare il sito http://www.register.hp.com. 



Biztonsdgi eldirdsok 

/f \ Figyelem! Az esetleges serulesek es a keszulek kdrosoddsdnak 
/ J \ elkeriilese vegett olvassa el es tartsa be az aldbbi eloirdsokat. 

• Ne nezzen kdzvetlenijl a lencsebe, ha a kivetito Idmpdja vildgit. 

• Ne haszndlja a kivetitot esoben vagy nedves kdrnyezetben, illetve viz kdzeleben. 

• Ne helyezzen a kivetito lencsejehez es szellozonyildsdhoz fel meternel kdzelebb 
papirt, muanyagot vagy mds egheto anyagot. 

• A kivetito Idmpdja kis mennyisegu higanyt tartalmaz. A lampa dsszetdrese eseten 
megfeleloen szelloztesse ki a helyiseget. A tdrdtt Idmpaegyseg begyujtesevel 
kapcsolatos tovdbbi informdcidt a kezikonyvben taldl. 

• Ne hagyja, hogy folyadek, etel vagy kismeretu tdrgy keruljdn a kivetitobe. 

• Ne takarja el a kivetito szellozonyildsait. Ne helyezze a kivetitot hoforrds, pelddul 
radiator vagy erosito kdzelebe. 

• Csak a keszulek cimkejen jelzett feszijltseg- es dramerosseg-kdvetelmenyeknek 
megfelelo minositessel rendelkezo tdpvezeteket haszndljon. Ne terhelje tul a hdldzati 
konnektort vagy a hosszabbitd vezeteket. Ne iktassa ki a tdpvezetek fdldeleset. 

• A keszuleket csak a haszndlati utasitdsban foglaltak szerinti esetben es mddon nyissa 
fel, es csak azt kdvetoen, hogy a kivetito lehult. 

Tovdbbi informdcid 

• A mukddtetesrol, jdtdlldsrdl, hibaelhdritdsrdl es tdmogatdsrdl bovebb informdcidt 
a mellekelt dokumentdcids CD-n taldlhatd, tdbb nyelven rendelkezesre alio 
felhaszndldi kezikonyvben taldl. 

• A kivetito regisztrdldsdhoz Idtogasson el a http://www.register.hp.com webhelyre. 



Veiligheidsvoorschriften 




WAARSCHUWING: Neem deze voorschriften in acht om het risico 
van lichamelijk letsel en beschadiging van het 
apparaat te voorkomen. 



• Kijk niet direct in de lens als de lamp aan is. 

• Stel de projector niet bloot aan regen of ander vocht en gebruik de projector niet 
in de buurt van water. 

• Houd papier, plastic en brandbaar materiaal ten minste 0,5 meter (2 voet) 
verwijderd van de projectorlens en de ventilatieopeningen. 

• De lamp van de digitale projector bevat een kleine hoeveelheid kwik. Als de lamp 
breekt, moet u de ruimte waarin dit is gebeurd, goed ventileren. Zie de 
handleiding voor tips over het wegwerpen van afval. 

• Voorkom dat vloeistof, voedsel of kleine voorwerpen in de projector terechtkomen. 
Laat ruimte open voor de ventilatieopeningen van de projector. Plaats de projector 
niet in de buurt van een warmtebron, zoals een radiator of versterker. 

• Gebruik uitsluitend een goedgekeurd netsnoer dat geschikt is voor de waarden 
voor spanning en stroom die op het productlabel worden aangegeven. Zorg 
ervoor dat u net stopcontact of een verlengsnoer niet overbelast. Het netsnoer moet 
worden aangesloten op een contactdoos met een gat voor de aarde-pen. 

• Open de projector uitsluitend indien daartoe gemstrueerd door de handleiding en 
pas nadat u de projector hebt laten afkoelen. 

Meer informatie 

• Raadpleeg de gebruikershandleiding voor informatie over bediening, 
probleemoplossing, garantie en ondersteuning. De handleiding is in meerdere 
talen beschikbaar op de documentatie-cd. 

• Ga naar http://www.register.hp.com voor registratie van de projector. 

Zalecenia dotyczqce bezpieczehstwa 

/f\ UWAGA: Aby obnizyc ryzyko obrazeh i uszkodzenia urzqdzeh, 
/ ! \ przestrzegaj ponizszych zasad 

• Nie patrz bezposrednio w obiektyw, gdy pracuje lampa. 

• Nie wystawiaj projektora na dziafanie deszczu i wilgoci oraz nie korzystaj z niego 
zbyt blisko wody. 

• Trzymaj papier, plastik i inne fatwopalne materialy w odlegfosci nie mniejszej niz 
0,5 m od obiektywu i otwordw wentylacyjnych projektora, aby uniknqc ryzyka 
pozaru. 

• Lampa projektora cyfrowego zawiera niewielkq ilosc rteci. W przypadku pekniecia 
lampy wywietrz dobrze pomieszczenie, w ktdrym nastqpifa awaria. Informacje na 
temat utylizacji znajdziesz w podreczniku. 

• Nie pozwdl, aby jakakolwiek ciecz, jedzenie czy inne mate obiekty dostafy sie do 
wnetrza projektora. 

• Nie przykrywaj otwordw wentylacyjnych projektora. Nie stawiaj projektora 
w poblizu zrddfa ciepfa, np. kaloryfera lub wzmacniacza. 

• Korzystaj tylko z zatwierdzonego przewodu zasilajqcego dostosowanego do 
napiecia i prqdu podanego na etykiecie urzqdzenia. Nie dopuszczaj do 
przeciqzenia gniazdek sieciowych i przedfuzaczy. Nie prdbuj omijac podtqczenia 
projektora do bolca uziemiajqcego. 

• Rozbieraj projektor tylko zgodnie z opisem w instrukcji obsfugi, zawsze dopiero po 
jego ochfodzeniu. 

Co dalej 

• Informacje na temat uzytkowania, rozwiqzywania problemdw, gwarancji 

i pomocy technicznej znajdziesz w podreczniku uzytkownika dostepnego takze 
w innych jezykach na ptycie CD z dokumentacjq. 

• Projektor mozna zarejestrowac na stronie http://www.register.hp.com. 
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Precaucdes de seguranca 
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AVISO: Leia e observe estas precaucdes para reduzir o risco de 
lesdes e de danos ao equipamento. 

• Ndo olhe diretamente para a lente quando a lampada estiver acesa. 

• Ndo exponha o projetor a chuva ou umidade, e ndo o use perto da dgua. 

• Mantenha papeis, pldsticos e outros materiais combustiveis a pelo menos 
0,5 m (2 pes) de distdncia das lentes e do exaustor do projetor. 

• A lampada do projetor digital contem uma pequena quantidade de mercurio. 
Se a lampada quebrar, ventile adequadamente a area. Consulte as sugestdes 
de descarte contidas no manual. 

• Ndo deixe cair liquidos, alimentos ou pequenos objetos dentro do projetor. 

• Ndo bloqueie os exaustores do projetor. Ndo coloque o projetor perto de 
nenhuma fonte de calor, como radiador ou amplificador. 

• Use somente cabos de alimentacdo aprovados, identificados com a tensdo e a 
corrente marcadas na etiqueta do produto. Ndo sobrecarregue tomadas ou cabos 
de extensdo. Ndo enrole o cabo de alimentacdo no pino de aterramento. 

• Ndo abra o projetor, exceto quando instruido pelo manual, e somente depois que 
o projetor esfriar. 

Aonde ir agora 

• Para informacdes sobre operacdo, solucdo de problemas, garantia e suporte, 
veja o guia do usudrio disponivel em outros idiomas no CD da documentacdo. 

• Para registrar o projetor, visite http://www.register.hp.com. 
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OCTOPO>KHO: Bo kodexainne TpaBMbi n noBpexfleHMs o6opyflOBaHM5i 
03HO KOMbTeCb C 3THMH MepaMM npeflocropoxHocTn. 

• He CMOTpnTe b o6i.eKTMB npn BKnioHeHHOM naMne. 

• He noflBepratiTe npoeiaop B03fleficrBHK> B/iarn m He ncnonb3ykiTe ero psinoM c BOflofi. 

• flepxnTe 6yMary, nnacruK n ropiOHHe Maiepnanbi Ha paccTOsiHMH He MeHee 0,5 m 
ot o6teKTkiBa h BeHTunsmnoHHbix oTBepcTMM npoeicropa. 

• FlaMna npoeicropa coflepxMT He6o/ibLuoe KonnHecTBo pTyrn. Eain naMna pa36nnacb, 
HeodxoflUMO xopoiuo npoBeTpHTb noMemeHne. MH<j>opMau,nio 06 yrn/in3au,nn naMnu 

CM. B flOKyMeHTOL|HM. 

• He flonycKaPiTe nonaflaHnsi xuhkocth, numn m Me/iKHX npeflMeTOB BHyrpb npoeicropa. 

• He flonycKaPiTe 6noKnpoBaHnsi BeHTunsmnoHHbix OTBepcTuPi. He ycTOHaBfiMBaMTe 
npoeiaop psiflOM c mctohhmkom Tenna, HanpMMep, 6aTapeeti kinn ycnnkiTeneM. 

• Mcnorib3yMTe TonbKo pa3peiueHHbiti Ka6enb nuTaHnsi, cooTBeTCTBytomMM yKa3aHHbiM 
Ha 3THKeTKe koflennsi 3HaHeHnsiM HanpsixeHMsi n cnribi toko. He neperpyxaMTe po3eTKn 
n yfljiHHkiTenn. rioflKnioHakiTe koflenne TonbKo k po3eTKe c 3a3eMneHkieM. 

• He oTKpbiBaMTe npoeiaop, ecnn 3to He Tpe6yeToi MHCTpyKqueki b pyKOBOflcrBe. 
ripexfle neM oixpNTb npoeiaop, nofloxflUTe, noKa oh ocTbmeT. 

1/lCTOHHHKH MH^OpMaiJMII 

• klHcf>opMau,mo 06 ncnonb30BaHMM npoeKTopa, ycTpaHeHnn HenonaflOK, rapaHTnn 
n TexHunecKOM noflflepxKe cm. b cnpaBOHHOM pyKOBOflcrBe, KOTopoe flocrynHO Ha 

pa3J1M4HblX MblKOX HO KOMnaKT-flUCKe c flOKyMeHTau,neM. 

• flnsi perncrpau,nn npoeiaopa o6paw,aMTecb no aflpecy: http://www.register.hp.com. 
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Bezpecnostne opatrenia 

/f \ UPOZORNENIE: Precitajte si a dodrziavajte tieto opatrenia, aby 

/ J \ ste znizili riziko poranenia a poskodenia zariadenia. 

• Ak je lampa zapnuta, nepozerajte sa priamo do sosovky. 

• Projektor nevystavujte dazd'u ani vlhkemu prostrediu a nepouzivajte ho v blizkosti vody. 

• Papier, plasty a ine horl'ave materialy skladujte vo vzdialenosti najmenej 0,5 m 
od sosoviek a vystupnych vetracich otvorov projektora. 

• Lampa digitdlneho projektora obsahuje male mnozstvo rtuti. Ak lampa praskne, 
vyvetrajte miestnosf, v ktorej k prasknutiu doslo. Pokyny pre vyradenie 
najdete v prirucke. 

• Zabrahte preniknutiu kvapalin, jedla alebo malych objektov dovnutra projektora. 

• Nezakryvajte vetracie otvory projektora. Nepouzivajte projektor v blizkosti 
zdrojov tepla, ako su napriklad radidtory alebo zosilhovace. 

• Pouzivajte iba schvdleny typ napdjacieho kdbla, ktory must byt' dimenzovany pre dany 
produkt a pre napdtie a prud uvedene na stitku produktu. Nepret'azujte zasuvku ani 
predlzovaciu snuru. Pouzivajte uzemhovaci vodic napdjacieho kdbla. 

• Projektor otvdrajte len podl'a pokynov v prirucke a az potom, ako po vypnuti 
dostatocne vychladne. 

Dalsie kroky 

• Informdcie o pouzivani, rieseni problemov, zdruke a technickei podpore najdete 
v prirucke pouzivatel'a, ktord je k dispozicii v d'alsich jazykoch na disku CD 

s dokumentdciou. 

• Ak chcete zaregistrovat' svoj projektor, navstivte adresu http://www.register.hp.com. 
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ripo<j>uXd^£iq Ao<j>aXeiaq 




nPOEIAOn.: AiaPjdoTE Kai Tqpr)OT£ outec, tic, npotjjuXd^Eiq wore va uxiw- 
Qz\ o Kiv&uvoc, Tpau|jaTio|jou koi (3Xdp3r|c; tou t^onXiau-OU. 

• Mn,v koitote anEuSciac, oto <|>aKd otov q Xd|jna civai ava|J|j£:vr|. 

• Mqv ek6etete tov npo|3oXEa oe Ppoxn H dXXq uypaaia koi |jr|v tov xpn ai l JonolE: ' TE 

KOVTd OE VEpd. 

• KpaTaTE xapTi, nXaoTiKd koi eu4>Xekto uXiko touXoxiotov 0,5 |jETpa (2 nd6ia) 
paKpid and to <j>aKd tou npoPjoXsa koi touc, aEpaywyouc,. 

• H Xd|jna tou npofioXEa nEpiEXEi fJiKpq noadTqTa u6pdpyupou. Edv r| Xdfjna andoEi, 
aspioTE apKETd Tqv nspioxn- Tia o6r|yiEC, andppiifiqc,, 6eIte to EyxEipi6io. 

• Mqv EnnpsnsTE Tqv siao6o uypwv, Tpoc|)i|ja)v q fjiKpwv avTiKEipEvwv oto eowtepiko. 

• Mqv E|jno6i^ETE Touq aEpaywyouq tou npoPjoXra. Mqv tov Tono0£TEiTE kovto oe 
nqysq 6Ep(JOTqTaq, dnwq KaXopicf>Ep q EviaxuTq. 

• XpqoifJonoiEiTE fjdvo EyKEKpi|jEvo KaXw&io Tpoc|)ooooiaq yia Tqv Tdaq Kai to pEU|ja 
nou ava<f)EpovTai OTqv etiketo tou npo'idvroq. Mqv unEp<j>opTWVETE Tqv npi^a q to 
KaXii)6io EnsKTaoqq. Mqv anEVEpyonoisiTE Tqv aKi6a yEiwoqq oto koXwoio. 

• Mqv avoiyETE tov npofJoXsa (je Tpdnouq dXXouq and auTouq nou avacfiEpovTai oto 
EyxEipi6io koi u.dvo a<))ou tov exete atjjqaEi va Kpuwasi. 

Endpcva PqpaTa 

• Tia nXqpo<j)OpiEq XEiToupyiaq, avTi|JETwniaqq npo|3Xq|jdT<jjv, Eyyuqoqq Kai 
unooTqpi^qq, avaTps^TE tov o&qyd xpqoqq 6ia6£aifJO oe EninXtov yXwaoEq oto CD. 

• fia va oqXwoETE tov npoPjoXsa aaq, EmoKEcfjTEiTE Tq 6iEU0uvaq www.register.hp.com. 
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=83: am ^°IAtltS I-tH ^ XI S r Ot ¥I§S gOIH Sti\D[ 

±&six\ m^m ^°ist^jAi2. 



• e^di 3txt si* w ej^s mo\a a xi d^ai^. 

• °S*!EIM blU ^51011 t«AI3PiU mi\l\ 2ife 50IIAH AhSShXI Df^JAI2. 

• HS^IEI e!!^ I! ti\\J\m SM^OIIAH 0.5m (2EIM) 01 LH 0)1 SOI, Mclf^q gi 
Jl&g ill ¥XI Df^JAia. 

• oi pin H£»!H SHOiife 4iif°i ^soi s^got si^lip. me 
g°oii^ gj\m mmn\ tuiAisi^Aia. apioii cn& x\nm safe Mm 

• ^I^ei lh¥oii ^m, m^m sEb ^ts son^txi atc^ ^eist^Ais. 

• HS2jE|°J li?! ejil DI4IAI2. H^^EiM y&JIU ™5£l i^S m% SU 
jmo\o\\ ¥11 0^A|2. 

• ME aiOIMOII SAI3CH 2ib EQli E^0\\ eJSS SS! 2EI A^gS^^ 
AI2. °J2§ 3E0II 3t¥St^t 3 £1X1 Sr4!A|S2. 3H°I SXI 

mz\nm ^xi d^ais. 

• Hsaia» a^APiatb g?i xiifiismb e ^sahoii xiais sa am a^i 

2S R^E-\m 3 XI Df4J ais. 

• ^m, mMmm, as as xisioii cost gs^ ^sah cdsi °joi &j- chi sib Mm 

• n^5t]EiS e^StBia http://www.register.hp.comS gt^SH ¥4JAI2. 



